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Dziekan-Infułat Kapituły Metropolitalnej Krakowskiej 


zaopatrzony św. Sakramentami, zmarł w Krakowie dnia 2 września 1941 r. w 74 roku życia, 
a w 46 roku kapłaństwa. 


Nieszpory żałobne przy zwłokach odprawione będą we czwartek dnia 4 b. m. o godzinie 18 w kościele 
Najsw. Marii Panny. 


Uroczyste Nabożeństwo żałobne odprawi się w tymże kościele w piątek dnia 5 b. m. o godzinie 9. 


Odprowadzenie zaś zwłok od bramy cmentarza rakowickiego do grobowca rodzinnego nastąpi tego samego dnia 


po południu o godzinie 17. 


Na te smutne obrzędy zaprasza P. T. Duchowieństwo i Wiernych 


Kapituła Metropolitalna Krakowska. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA" Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 13. 
JANA WOLNEGO 
Kraków, pl. Ssczepański L. 2. — Tel. 1098-31. 


